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FUNTANA DA SUOLPER 


EAU MINÉRALE NATURELLE 


NOM 

Suolper est une forme d'expression romanche pour le soufre. La teneur en sulfate n'est 
pas particulièrement forte, mais on peut ressentir l'odeur typique du sulfure d'hydrogène 
en proximité de la source («œufs pourris»). 


PRINCIPAUX COMPOSANTS 


Sodium Na* 21 mg/l 
Calcium Ca% 50 mg/l 
Chlore CF 42 mg/l 
Bicarbonates HCO- 100 mg/l 
Sulfate Ss Oo 45 mg/l 


PARTICULARITÉS 

L'eau de la Funtana da Suolper, aussi nommée la source sulfatée de Tarasp est faiblement 
minéralisée. 

On dit que cette eau aurait été utilisée dans le passé pour des bains lors de douleurs aux 
articulations. La construction d'une conduite vers l'établissement thermal était prévue, 
mais n'a jamais été réalisée. Jusqu'ici la source est simplement sertie d'un tuyau métall- 
ique. 


«Pas moins miraculeuses en sont aussi les eaux minérales et les eaux chaudes qui jaillis- 
sent des Alpes.» 


Placidus à Spescha (1752 — 1833) 
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